BOLESŁAW OSTASZEWSKI 


URZĘDNIK DYREKCYI UBEZPIECZEŃ 


Opatrzony SS. Sakramentami, w dniu 5 Września 1862 r. 
rozstal się z tymswintem w wieku lat 31. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 8 b. m. (w poniedzia- 


lek) o godzinie B po południu, z kościoła KK. Franci- 
szkanów na ementarz Powązkowski, na które nieutulona 
w żalu żona zaprasza Familia, Przyjaciół i Znajomych; 
oraz na nabożeństwo żałobne w kościele KK. Kapucy- 
nów d. 9 b. m. o godzinie 10éj odbyć się mające. 


